S. f P. 


Z Wieclawów 
STANISLAWA 


DURZĘCKA 


WDOWA PO INSPEKTORZE SZKOLNYM 
W KALISZU 


przeżywszy lat 79, po krótkich a ciężkich cierpieniach, zasnęła w Panu dnia 26. IV. 1972 roku 


we Wrocławiu. 


Pogrzeb odbędzie się w Dąbrowie Tarnowskiej, dnia 29 kwietnia 1972 roku o godzinie 14-tej 


po odprawieniu Mszy św. w Starym kościele, o czym zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym żalu: 


SYN, CÓRKI, SYNOWA, ZIĘCIOWIE, WNUKI i RODZINA. 
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